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Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV 

Rohdadag voor ledenvrijwilligers in Raaite op 6 juni 

Locatie: sportpark Tijenraan 

Besluit: evenementenvergunning (art. 2.25 APV), ontheffing geluid (art. 4.6 APV), ontheffing verstrekken 
zwakalcoholische dranken (art. 35 Drank- en Horecawet), 

Kenmerk: 2015-1148 

Datum verzending besluit: 13 maart 2015 
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